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Е'я, река в Краснодарском крае РСФСР, впадает в Ейский лиман Таганрогского залива Азовского моря. Длина 311 км, площадь бассейна 8650 км2. Течёт в широкой долине по Кубано-Приазовской (Прикубанской) низменности. Сток в основном в период таяния снегов, летом Е. пересыхает; в низовьях долина заболочена. Вода солоноватая. Средний годовой расход воды около 2,5 м3/сек (станица Кущевская). Притоки: Сосыка (левый) и Кугоея (правый).
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